PHILLIPS-RC (150-180 letters) 


See: PHILLIPS 


Encrypted like Phillips, but with both columns and rows shifted for each new key 
block. 

pt: Squares one and five are actually the same as are squares two 
and eight. The overall period is forty. 

Key: DIAGONALS 

12345 21345 23145 23415 

1DIAG0 2BCSLN 2BSCLN 2BSLCN 

2CBSLN 1IDAG0 3FHEKM 3FHKEM 

3EFHKM 3FEHKM 1IADG0 4TRQUP 

4UTRQP 4TURQP 4TRUQP 1IAGD0 

5VWXYZ 5WVXYZ 5WXVYZ 5WXYVZ 

#1 #2 #3 #4 

23451 32451 34251 34521 

2BSLNC 3HFKME 3HKFME 3HKMFE 

3FHKME 2SBLNC 4RQTPU 4RQPTU 

4TRQPU 4RTQPU 2SLBNC 5XYZWV 

5WXYZV 5XWYZV 5XYWZV 2SLNBC 

1IAG0D 1AIG0D 1AGI0D 1AG0ID 

#5 #6 #7 #8 


SQ #1 #2 #3 #4 #5 #6 

ptsquar esone andfi veare actua llyth 

CTKZWLY RGFIR UFQAR NPYGP LFXWL PPOYB 

SQ #7 #8 #1 #2 #3 #4 

ptesame asare squar estwo andei ghtth 

CTRYKUR K G K Y R KZWLY RGVCF UFQGR VQAAQ 

SQ #5 #6 #7 #8 #1 

pteover allpe riodi sfort y 

CTTCITY FPPVS LMEHM GUFYV 0 

CT: 

KZWLY RGFIR UFQAR WPYGP LFXWL PPOYB RYKUR KGKYR KZWLY RGVCF UFQGR 
VQAAQ TCITO FPPVS LMEHM GUFYV 0. 
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